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(Texto dado pela Portaria SIT n." 25, de 15 de outubro de 2001) 

6.1 Para os fins de aplicacao desta Norma Regulamentadora - NR, considera-se Equipamento de Protecao Individual - 
EPI, todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado a protecao de riscos suscetfveis 
de ameacar a seguranca e a saude no trabalho. 

6.1.1 Entende-se como Equipamento Conjugado de Protecao Individual, todo aquele composto por varios dispositivos, 
que o fabricante tenha associado contra um ou mais riscos que possam ocorrer simultaneamente e que sejam suscetfveis 
de ameacar a seguranca e a saude no trabalho. 

6.2 O equipamento de protecao individual, de fabricagao nacional ou importado, so podera ser posto a venda ou 
utilizado com a indicaijao do Certificado de Aprovacao - CA, expedido pelo orgao nacional competente em materia de 
seguranca e saude no trabalho do Ministerio do Trabalho e Emprego. 

6.3 A empresa e obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de 
conservacao e funcionamento, nas seguintes circunstancias: 

a) sempre que as medidas de ordem geral nao oferecam completa protecao contra os riscos de acidentes do trabalho 
ou de doencas profissionais e do trabalho; 

b) enquanto as medidas de protecao coletiva estiverem sendo implantadas; e, 

c) para atender a situacoes de emergencia. 

6.4 Atendidas as peculiaridades de cada atividade professional, e observado o disposto no item 6.3, o empregador deve 
fornecer aos trabalhadores os EPI adequados, de acordo com o disposto no ANEXO I desta NR. 

6.4.1 As solicitacoes para que os produtos que nao estejam relacionados no ANEXO I, desta NR, sejam considerados 
como EPI, bem como as propostas para reexame daqueles ora elencados, deverao ser avaliadas por comissao tripartite a 
ser constitufda pelo orgao nacional competente em materia de seguranca e saude no trabalho, apos ouvida a CTPP, 
sendo as conclusoes submetidas aquele orgao do Ministerio do Trabalho e Emprego para aprovacao. 

6.5 Compete ao Servico Especializado em Engenharia de Seguranca e em Medicina do Trabalho - SESMT, ouvida a 
Comissao Interna de Prevencao de Acidentes - CIPA e trabalhadores usuarios, recomendar ao empregador o EPI 
adequado ao risco existente em determinada atividade. (Alterado pela Portaria SIT n." 194, de 07 de dezembro de 2010) 

6.5.1 Nas empresas desobrigadas a constituir SESMT, cabe ao empregador selecionar o EPI adequado ao risco, 
mediante orientacao de profissional tecnicamente habilitado, ouvida a CIPA ou, na falta desta, o designado e 
trabalhadores usuarios. (Alterado pela Portaria SIT n. ° 194, de 07 de dezembro de 2010) 

6.6 Responsabilidades do empregador. (Alterado pela Portaria SIT n." 194, de 07 de dezembro de 2010) 
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6.6.1 Cabe ao empregador quanta ao EPI: 

a) adquirir o adequado ao risco de cada atividade; 

b) exigir seu uso; 

c) fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo orgao nacional competente em materia de seguranca e saiide no 
trabalho; 

d) orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservacao; 

e) substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado; 

f) responsabilizar-se pela higienizacao e manutencao periodica; e, 

g) comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada. 

h) registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletronico. 
(Inserida pela Portaria SIT n. " 107, de 25 de agosto de 2009) 

6.7 Responsabilidades do trabalhador. (Alterado pela Portaria SIT n." 194, de 07 de dezembro de 2010) 
6.7.1 Cabe ao empregado quanta ao EPI: 

a) usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina; 

b) responsabilizar-se pela guarda e conservacao; 

c) comunicar ao empregador qualquer alteracao que o torne improprio para uso; e, 

d) cumprir as determinac5es do empregador sobre o uso adequado. 

6.8 Responsabilidades de fabricantes e/ou importadores. (Alterado pela Portaria SIT n." 194, de 07 de dezembro de 
2010) 

6.8.1 O fabricante nacional ou o importador devera: 

a) cadastrar-se junto ao orgao nacional competente em materia de seguranca e saiide no trabalho; (Alterado pela 
Portaria SIT n." 194, de 07 de dezembro de 2010) 

b) solicitar a emissao do CA; (Alterado pela Portaria SIT n." 194, de 07 de dezembro de 2010) 

c) solicitar a renovacao do CA quando vencido o prazo de validade estipulado pelo orgao nacional competente em 
materia de seguranca e saiide do trabalho; (Alterado pela Portaria SIT n. "194, de 07 de dezembro de 2010) 

d) requerer novo CA quando houver alteracao das especificac5es do equipamento aprovado; (Alterado pela Portaria 
SIT n." 194, de 07 de dezembro de 2010) 

e) responsabilizar-se pela manutencao da qualidade do EPI que deu origem ao Certificado de Aprovacao - CA; 

f) comercializar ou colocar a venda somente o EPI, portador de CA; 

g) comunicar ao orgao nacional competente em materia de seguranca e saiide no trabalho quaisquer alteracoes dos 
dados cadastrais fornecidos; 

h) comercializar o EPI com instrucoes tecnicas no idioma nacional, orientando sua utilizacao, manutencao, restricao e 
demais referencias ao seu uso; 

i) fazer constar do EPI o niimero do lote de fabricacao; e, 

j) providenciar a avaliacao da conformidade do EPI no ambito do SINMETRO, quando for o caso; 

k) fornecer as informacoes referentes aos processos de limpeza e higienizacao de seus EPI, indicando quando for o 
caso, o niimero de higienizac5es acima do qual e necessario proceder a revisao ou a substituicao do equipamento, 
a fim de garantir que os mesmos mantenham as caracteristicas de protecao original. (Inserido pela Portaria SIT n." 
194, de 07 de dezembro de 2010) 

6.8.1.1 Os procedimentos de cadastramento de fabricante e/ou importador de EPI e de emissao e/ou renovacao de CA 
devem atender os requisitos estabelecidos em Portaria especffica. (Inserido pela Portaria SIT n.° 194, de 07 de 
dezembro de 2010) 

6.9 Certificado de Aprovacao - CA 

6.9.1 Para fins de comercializacao o CA concedido aos EPI tera validade: 
(Alterado pela Portaria SIT n." 194, de 07 de dezembro de 2010) 

a) de 5 (cinco) anos, para aqueles equipamentos com laudos de ensaio que nao tenham sua conformidade avaliada no 
ambito do SINMETRO; 

b) do prazo vinculado a avaliacao da conformidade no ambito do SINMETRO, quando for o caso. 
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6.9.2 O orgao nacional competente em materia de seguranca e saude no trabalho, quando necessario e mediante 
justificativa, podera estabelecer prazos di versos daqueles dispostos no subitem 6.9.1. 

6.9.3 Todo EPI devera apresentar em caracteres indeleveis e bem visiveis, o nome comercial da empresa fabricante, o 
lote de fabricacao e o numero do CA, oil, no caso de EPI importado, o nome do importador, o lote de fabricacao e o 
numero do CA. 

6.9.3.1 Na impossibilidade de cumprir o determinado no item 6.9.3, o orgao nacional competente em materia de 
seguranca e saude no trabalho podera autorizar forma alternativa de gravacao, a ser proposta pelo fabricante ou 
importador, devendo esta constar do CA. 

6.10 (Exchddo pela Portaria SIT n." 194, de 07 de dezembro de 2010) 
6.10.1 (Exclmdo pela Portaria SITn." 194, de 07 de dezembro de 2010) 

6.11 Da competencia do Ministerio do Trabalho e Emprego / MTE 

6.11.1 Cabe ao orgao nacional competente em materia de seguranca e saude no trabalho: 

a) cadastrar o fabricante ou importador de EPI; 

b) receber e examinar a documentacao para emitir ou renovar o CA de EPI; 

c) estabelecer, quando necessario, os regulamentos tecnicos para ensaios de EPI; 

d) emitir ou renovar o CA e o cadastro de fabricante ou importador; 

e) fiscalizar a qualidade do EPI; 

f) suspender o cadastramento da empresa fabricante ou importadora; e, 

g) cancelar o CA. 

6.11.1.1 Sempre que julgar necessario o orgao nacional competente em materia de seguranca e saude no trabalho, 
podera requisitar amostras de EPI, identificadas com o nome do fabricante e o numero de referenda, alem de outros 
requisitos. 

6.11.2 Cabe ao orgao regional do MTE: 

a) fiscalizar e orientar quanta ao uso adequado e a qualidade do EPI; 

b) recolher amostras de EPI; e, 

c) aplicar, na sua esfera de competencia, as penalidades cabfveis pelo descumprimento desta NR. 

6.12 e Subitens 

(Revogados pela Portaria SIT n." 125, de 12 de novembro de 2009) 

ANEXO I 

LISTA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL 

(Alterado pela Portaria SIT n." 194, de 07 de dezembro de 2010) 

A - EPI PARA PROTECAO DA CABECA 

A. 1 - Capacete 

a) capacete para protecao contra impactos de objetos sobre o cranio; 

b) capacete para protecao contra choques eletricos; 

c) capacete para protecao do cranio e face contra agentes termicos. 
A.2 - Capuz ou balaclava 

a) capuz para protecao do cranio e pescocjo contra riscos de origem termica; 

b) capuz para protecao do cranio, face e pescoijo contra respingos de produtos qmmicos; 

c) capuz para protecao do cranio e pescoc.o contra agentes abrasivos e escoriantes. 
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B - EPI PARA PROTECAO DOS OLHOS E FACE 

B.l -Oculos 

a) oculos para protecao dos olhos contra impactos de partfculas volantes; 

b) oculos para protecao dos olhos contra luminosidade intensa; 

c) oculos para protecao dos olhos contra radiaijao ultra violeta; 

d) oculos para protecao dos olhos contra radiayao infravermelha. 

e) oculos de tela para protecao limitada dos olhos contra impactos de partfculas volantes. 
(Inserida pela Portaria MTE n." 1.134, de 23 de julho de 2014) 

B.2 - Protetor facial 

a) protetor facial para protecao da face contra impactos de partfculas volantes; 

b) protetor facial para protecao da face contra radiajao infravermelha; 

c) protetor facial para protecao dos olhos contra luminosidade intensa; 

d) protetor facial para protecao da face contra riscos de origem termica; 

e) protetor facial para protecao da face contra radiacao ultravioleta. 

B. 3 - Mascara de Solda 

a) mascara de solda para protecao dos olhos e face contra impactos de partfculas volantes, radia§ao ultra-violeta, 
radiacao infra- vermelha e luminosidade intensa. 

C - EPI PARA PROTECAO AUDITIVA 

C. 1 - Protetor auditivo 

a) protetor auditivo circum-auricular para protecao do sistema auditivo contra nfveis de pressao sonora superiores ao 
estabelecido na NR-15, Anexos n.° 1 e 2; 

b) protetor auditivo de insercao para protecao do sistema auditivo contra nfveis de pressao sonora superiores ao 
estabelecido na NR-15, Anexos n.° 1 e 2; 

c) protetor auditivo semi-auricular para protecao do sistema auditivo contra nfveis de pressao sonora superiores ao 
estabelecido na NR-15, Anexos n.° 1 e 2. 

D - EPI PARA PROTECAO RESPIRATORIA 

D. 1 - Respirador purificador de ar nao motorizado: 

a) peca semifacial filtrante (PFF1) para protecao das vias respiratorias contra poeiras e nevoas; 

b) peca semifacial filtrante (PFF2) para protecao das vias respiratorias contra poeiras, nevoas e fumos; 

c) peca semifacial filtrante (PFF3) para protecao das vias respiratorias contra poeiras, nevoas, fumos e radionuclfdeos; 

d) peca um quarto facial, semifacial ou facial inteira com filtros para material particulado tipo PI para protecao das vias 
respiratorias contra poeiras e nevoas; e ou P2 para protecao contra poeiras, nevoas e fumos; e ou P3 para protecao 
contra poeiras, nevoas, fumos e radionuclfdeos; 

e) peca um quarto facial, semifacial ou facial inteira com filtros qufmicos e ou combinados para protecao das vias 
respiratorias contra gases e vapores e ou material particulado. 

D.2 - Respirador purificador de ar motorizado: 
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a) sem vedacao facial tipo touca de protecao respiratoria, capuz ou capacete para protecao das vias respiratorias contra 
poeiras, nevoas, fumos e radionuclfdeos e ou contra gases e vapores; 

b) com vedacao facial tipo peca semifacial ou facial inteira para protecao das vias respiratorias contra poeiras, nevoas, 
fumos e radionuclfdeos e ou contra gases e vapores. 

D.3 - Respirador de aducao de ar tipo linha de ar comprimido: 

a) sem vedacao facial de fluxo continuo tipo capuz ou capacete para protecao das vias respiratorias em atmosferas com 
concentracao de oxigenio maior que 12,5%; 

b) sem vedacao facial de fluxo continuo tipo capuz ou capacete para protecao das vias respiratorias em operacoes de 
jateamento e em atmosferas com concentracao de oxigenio maior que 12,5%; 

c) com vedacao facial de fluxo continuo tipo peca semifacial ou facial inteira para protecao das vias respiratorias em 
atmosferas com concentracao de oxigenio maior que 12,5%; 

d) de demanda com pressao positiva tipo peca semifacial ou facial inteira para protecao das vias respiratorias em 
atmosferas com concentracao de oxigenio maior que 12,5%; 

e) de demanda com pressao positiva tipo peca facial inteira combinado com cilindro auxiliar para protecao das vias 
respiratorias em atmosferas com concentracao de oxigenio menor ou igual que 12,5%, ou seja, em atmosferas 
Imediatamente Perigosas a Vida e a Saiide (IPVS). 

D.4 - RESPIRADOR DE ADUCAO DE AR TIPO MASCARA AUTONOMA 

a) de circuito aberto de demanda com pressao positiva para protecao das vias respiratorias em atmosferas com 
concentracao de oxigenio menor ou igual que 12,5%, ou seja, em atmosferas Imediatamente Perigosas a Vida e a Saiide 
(IPVS); 

b) de circuito fechado de demanda com pressao positiva para protecao das vias respiratorias em atmosferas com 
concentracao de oxigenio menor ou igual que 12,5%, ou seja, em atmosferas Imediatamente Perigosas a Vida e a Saiide 
(IPVS). 

D. 5 - Respirador de fuga 

a) respirador de fuga tipo bocal para protecao das vias respiratorias contra gases e vapores e ou material particulado em 
condicoes de escape de atmosferas Imediatamente Perigosas a Vida e a Saiide (IPVS). 

E - EPI PARA PROTECAO DO TRONCO 

E. 1 - Vestimentas 

a) Vestimentas para protecao do tronco contra riscos de origem termica; 

b) Vestimentas para protecao do tronco contra riscos de origem mecanica; 

c) Vestimentas para protecao do tronco contra riscos de origem qufmica; 

d) Vestimentas para protecao do tronco contra riscos de origem radioativa; 

e) Vestimentas para protecao do tronco contra riscos de origem meteorologica; 

f) Vestimentas para protecao do tronco contra umidade proveniente de operacoes com uso de agua. 

E. 2 - Colete a prova de balas de uso permitido para vigilantes que trabalhem portando arma de fogo, para protecao do 
tronco contra riscos de origem mecanica. 

F - EPI PARA PROTECAO DOS MEMBROS SUPERIORES 

F. 1 - Luvas 
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a) luvas para protecao das maos contra agentes abrasivos e escoriantes; 

b) luvas para protecao das maos contra agentes cortantes e perfurantes; 

c) luvas para protecao das maos contra choques eletricos; 

d) luvas para protecao das maos contra agentes termicos; 

e) luvas para protecao das maos contra agentes biologicos; 

f) luvas para protecao das maos contra agentes qufmicos; 

g) luvas para protecao das maos contra vibracoes; 

h) luvas para protecao contra umidade proveniente de operacoes com uso de agua; 

i) luvas para protecao das maos contra radiacoes ionizantes. 
F.2 - Creme protetor 

a) creme protetor de seguranca para protecao dos membros superiores contra agentes qufmicos. 
F.3 - Manga 

a) manga para protecao do braco e do antebraco contra choques eletricos; 

b) manga para protecao do braco e do antebraco contra agentes abrasivos e escoriantes; 

c) manga para protecao do braco e do antebraco contra agentes cortantes e perfurantes; 

d) manga para protecao do braco e do antebraco contra umidade proveniente de operacoes com uso de agua; 

e) manga para protecao do braco e do antebraco contra agentes termicos. 
F.4 - Bracadeira 

a) bracadeira para protecao do antebraco contra agentes cortantes; 

b) bracadeira para protecao do antebraco contra agentes escoriantes. 

F. 5 - Dedeira 

a) dedeira para protecao dos dedos contra agentes abrasivos e escoriantes. 
G - EPI PARA PROTECAO DOS MEMBROS INFERIORES 

G. l -Calcado 

a) calcado para protecao contra impactos de quedas de objetos sobre os artelhos; 

b) calcado para protecao dos pes contra agentes provenientes de energia eletrica; 

c) calcado para protecao dos pes contra agentes termicos; 

d) calcado para protecao dos pes contra agentes abrasivos e escoriantes; 

e) calcado para protecao dos pes contra agentes cortantes e perfurantes; 

f) calcado para protecao dos pes e pernas contra umidade proveniente de opera§oes com uso de agua; 

g) calcado para protecao dos pes e pernas contra respingos de produtos qufmicos. 
G.2 - Meia 
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a) meia para protecao dos pes contra baixas temperaturas. 
G.3 - Perneira 

a) perneira para protecao da perna contra agentes abrasivos e escoriantes; 

b) perneira para protecao da perna contra agentes termicos; 

c) perneira para protecao da perna contra respingos de produtos qmmicos; 

d) perneira para protecao da perna contra agentes cortantes e perfurantes; 

e) perneira para protecao da perna contra umidade proveniente de operacoes com uso de agua. 

G. 4 - Calca 

a) calca para protecao das pernas contra agentes abrasivos e escoriantes; 

b) calca para protecao das pernas contra respingos de produtos qmmicos; 

c) calca para protecao das pernas contra agentes termicos; 

d) calca para protecao das pernas contra umidade proveniente de operacoes com uso de agua. 
H - EPI PARA PROTECAO DO CORPO INTEIRO 

H. 1 - Macacao 

a) macacao para protecao do tronco e membros superiores e inferiores contra agentes termicos; 

b) macacao para protecao do tronco e membros superiores e inferiores contra respingos de produtos qmmicos; 

c) macacao para protecao do tronco e membros superiores e inferiores contra umidade proveniente de operacoes com 
uso de agua. 

H. 2 - Vestimenta de corpo inteiro 

a) vestimenta para protecao de todo o corpo contra respingos de produtos qmmicos; 

b) vestimenta para protecao de todo o corpo contra umidade proveniente de operacoes com agua; 

c) vestimenta condutiva para protecao de todo o corpo contra choques eletricos. 

I - EPI PARA PROTECAO CONTRA QUEDAS COM DIFERENCA DE NIVEL 

(Alterado pel a Portaria SIT n." 292, de 08 de dezembro de 2011) 

LI - CINTURAO DE SEGURANCA COM Dispositivo trava-queda 

a) cinturao de seguranca com dispositivo trava-queda para protecao do usuario contra quedas em operac5es com 
movimentacao vertical ou horizontal. 

I. 2 - Cinturao DE SEGURANCA COM TALABARTE 

a) cinturao de seguranca COM TALABARTE para protecao do usuario contra riscos de queda em trabalhos em altura; 

b) cinturao de seguranca COM TALABARTE para protecao do usuario contra riscos de queda no posicionamento em 
trabalhos em altura" 

ANEXO n 

(Exclufdo pela Portaria SIT n. ° 194, de 07 de dezembro de 2010) 
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ANEXO III 

(Excluido pela Portaria SIT n. ° 194, de 07 de dezembro de 2010) 
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